REPRO-HANDBUCH 
- PROCESS LENS MANUAL 


Rodagon-G 


Das Rodagon G wird in Horizontalvergrößerungsge- 
ráten für Großvergrößerungen verwendet. Ein 
Anwendungsbeispiel ist die Herstellung von Druck- 
vorlagen für den Plakatdruck. 

Dieses 6linsige Spezialobjektiv ist für den Abbil- 
dungsmaßstab 20:1 optimiert. Gleichmäßig gute 
Abbildungsqualität im gesamten Bildfeld und das 
hohe Leistungsniveau, das bereits bei Maßstäben ab 
15:1 deutliche Vorteile gegenüber dem Rodagon 
bringt, kennzeichnen dieses Objektiv. 


Rodagon-G 


The Rodagon-G is used for giant enlargements in 
horizontal enlargers. One application is copy prepa- 
ration for poster printing. This special six-element 
lens is optimised for a 20:1 magnification. It yields 
even image quality over the whole field, with a per- 
formance level which above 15:1 is distinctly superior 
to that ofthe Rodagon 


Rodagon-G 


> ege Roda. 


á == 
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Rodenstock Rodagon-G 


Bestell-Nr. Öffnungs- Nominal- Effektiv- Empfohlene Formate Max. Bild- | Kleinste 

verhältnis brennweite | brennweite winkel Blende 
+ 0,5% | 

Order No. Maximum Nominal Effective Recommended copy formats Max. angle |Smallest 

aperture focal focal length of field aperture 
length E + 0.5% 

Rodagon-G 

276.0050.001.000 1:2,8 50 52,1 24x36 mm 43° 16 

276.0105.001.000 1:5,6 105 104,2 6,5x9 cm 24x3V" 52° 45 

276.0150.001.000 1:5,6 150 146,6 9x12 cm Ek 56° 45 Be 

276.0210.001.000 1:5,6 210 206,9 13x18 cm 5"x7" 54° 45 

276.0240.001.000 1:5,6 240 239,9 13x 18cm Kn 52° 45 

276.0300.001.000 1:5,6 300 291,7 18x24 cm 8"x10" 56° 45 

276.0360.001.000 1:6,8 360 347,3 18x24 cm 8x 10” 54° 45 

276.0480.001.000 1:8,4 480 467,3 24x30 cm 10”x 12” 32° 64 
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Zusammenhänge 
zwischen Format, Maßstab 
und Brennweite 


Die erforderliche Brennweite ist bei bekanntem 
Maßstab und verschiedenen Formaten bzw. Format- 
diagonalen aus diesen Grafiken ablesbar. 


(Bei Vergrößerungen: Vorlagenformat, bei Verklei- 
nerungen: Bildformat) 


Rodagon-G 


(Rodagon, Apo-Rodagon, Rodagon-WA)* 


* als Zusatzinformation 
* additional information 


Rodenstoc 


—+ DIN A3 


+ 12"x16" 
d 
/ — 30x40cm? 


— 24x30 cm? 


— DIN AA 


L 8rx10" 


4 


13x18cm? 


E 5x7" 


Ax 


— 9x12cm? 


— 6,5x9cm? 24x31" 
6x7cm? 
6x6cm? säi" 
+ 4x4cm? 


—+ 24x36 mm? 


Enlargement 
Vergrößerung 
Reduction 
Verkleinerung 


Image format, 


scale and focal length 


relationships 


These diagrams show the focal length required to 


reproduce different formats or format diagonals at a 


given scale of reproduction. 


(Refers to copy format for magnifications, to image 


format for reductions) 


Rodagon-G, min. 300 mm (Rodagon)* 


+ 20"x24" 


+ 50x60cm: 


+ 18"x 24" 


A DIN A2 


+ 16"x20" 


E 40x50cm* 


— DIN A3 
+ 12'x16" 


+ 30x40cm 


F 10"x12” 


+ 24x30cm 
— DIN A4 


* als Zusatzinformation 
* additional information 
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Enlargement 
Vergrößerung 
Reduction 
Verkleinerung 
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Rodagon-G 1:2,8 f = 50 mm 


M4O5x 0,5 
0438 
950 


A 


AAA 


M39x26 G 


931,5 


-UOBDpPpOo y 


Q 
= A 
E 
N 
45 
Bestell-Nr. 276.0050.001.000 Order No. 276.0050.001.000 
Zeichnungsnummer 0703.007/3513.1 Drawing No. 0703.007/3513.1 
Optik-Nr. 7601-9020 Lens No. 7601-9020 
Zubehör 1 Behälter, 1 Schutzklappe, Accessories 1 Behälter, 1 Schutzklappe, 
1 Anschraubring, 1 Tüte 1 Anschraubring, 1 Tüte 
optimaler Optimum scale De. 25x 
Abbildungsmaßstab D a 25% Effective focal length f' 52 mm 
effektive Brennweite f' 52 Rear focus s’r 33.7 mm 
Schnittweite s’r 33,7 Separation of 
Hauptpunktabstand HH’ —9,69 nodal points HH’ —9.69 mm 
Bildwinkel 2 w 43° Angle of field 2 w 43° 
Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben Ali sizes not otherwise indicated are in mm 
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Rodagon-G 1:2,5 f = 50 mm E 


D 


E 


Verzeichnung 
DISTORTION 
o 


Bildwinkel [grd] Y ANGULAR FIELD [grd] 


MIF (32UG.0PT.) UEBER BILDFELD AN 678281252 


£D= -0.137 PA2SCT) LAM 378.8 444.8 518.8 576.8 642.9 ON 7512 -9911 
FERED= VLAM BEW 58.0 95.0 89.0 54.0 21.0 30.0 109.9 13.0 54.0 
URTSFREQUENZ: 18. 20. 43 1-MM 8.07 82.6 
(8=3EUG. THEOR. WERT) 
3= 8.88 BETA” = -8.125 BLENDENDURCHM= 7.66 BLENDENZ=1: 8.8 
B.S 


8.7 8.85 1.8 


FEN: 


3 6 8 7 3 : 

11 17 an | uod p 
Y -183.82 -181.37 -253.91 362.73 
Y’=ACHITTE) SCHWERPUNKT 13.58 22.64 31.78 45.26 
WINKEL GRAD) 8.3 1347 18.9 


IGXEITOO 95 ER 9z ae 
21/20) -0.21 -{ 
paT 28- 3-35 OPT. WERKE G. RODENSTOCK, MIENTHEN 
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ON 
Rodagon-G 1:5,6 f = 105 mm 
a AL.» = 100.3 
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Bestell-Nr. 276.0105.001.000 Order No. 276.0105.001.000 
Zeichnungsnummer 0701.300/3290.4 Drawing No. 0701.300/3290.4 
| Optik-Nr. 7506-9001 Lens No. 7506-9001 
Zubehór 2 Schutzkappen Accessories a lens caps 
1 Anschraubring screw ring 
| optimaler Optimum scale D ei. — 20 
| Abbildungsmaßstab D a  —20 Effective focal length f' 104.2 mm 
| effektive Brennweite f' 104,2 Rear focus sie 86.7 mm 
Schnittweite s’r 86,7 Separation of 
Hauptpunktabstand HH’ -2,5 nodal points HH’ —2.5 mm 
Bildwinkel 2 w 52° Angle of field 2 w 52° 
=~ Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben All sizes not otherwise indicated are in mm 


® 
Rodenstoc Geschäftsbereich Präzisionsoptik =: 
Precision Optics Division 


REPRO-HANDBUCH 


Rodagon-G 1:5,6 f = 105 mm 


p'=-2 


p= 


E 


p"=-10 
a 
a p'=-20 
5 
ES z 
T a le nz | 
$ 2 
sel p Wana 
5 10 15 20 25 30 
Bildwinkel 
[gral 
ANGULAR FIELD 
MTF (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD 
MIF (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD ai e 
ED= -0.153 PA25¢(T) LAM 378.0 444.0 510.0 576.0 642.8 ON 7506 -9901 
PERED= BEW 50.0 95.0 85.8 54.08 21.0 30.0 199.9 13.0 54.0 
ORTSFREQUENZ: 18. 20, 49 Lon 
SPATIAL FREDI 11.07 104.3 
(X=BEUG. THEOR . LERT) 
REG BETA" = -9.050 BLENDENDURCHM- 7.62  BLENDENZ=1: 11.0 
xs. 8.08 SCALE F-STOP DIAM. F-NUMB 
2.5 8.7 0.85 Ip 
sde 
E ol 
Së L 


48 
20 
20. 
wl E 
Z 
z o 1 1 1 3 
2 2 4 5 4 4 
o e iii 
Y -320.69 -534.48 -748.27 -908.61 -18068.95 
Y’=B(MITTE) Y’ =B(AXIS) 16.81 26.708 37.41 45.45 53.58 
WINKEL (GRAD) =B ANGLE (DEGR. )=ð 8.3 13.7 19.9 22.5 
HELLIGKEIT(X)» 96 LIGHT-INT.(X)= 96 96 93 92 89 
VERZ (8/20)-8 DIST(8.1X)=8 8.18 8.69 1.19 1.74 
DATUM/DATE 28- 2-86 OPT.WERKE G.RODENSTOCK . MUENCHEN 
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RE 
Rodagon-G 1:5,6 f = 150 mm 
= 
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Bestell-Nr. 276.0150.001.000 Order No. 276.0150.001.000 
Zeichnungsnummer 0701.301/3286.4 Drawing No. 0701.301/3286.4 
Optik-Nr. 4564-115 Lens No. 4564-115 
Zubehör 2 Schutzkappen Accessories 2 lens caps 
1 Anschraubring 1 screw ring 
optimaler Optimum scale Pop. —20 
Abbildungsmaßstab Ba. —20 Effective focal length f' 146.6 mm 
effektive Brennweite f' 146,6 Rear focus sie 121.8 mm 
Schnittweite s’r 121,8 Separation of 
Hauptpunktabstand HH’ ` —3,5 nodal points HH' 3.5 mm 
Bildwinkel 2 w 56° Angle of field 2 w 56° 
A Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben All sizes not otherwise indicated are in mm 
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Rodagon-G 1:5,6 f = 150 mm 


p'=-2 


p"=-4 
p'=-6 = 
S z 10 
0 5 10 15 20 25 30 
Bildwinkel 
Lord) 
ANGULAR FIELD 
MTF (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD 
MTF (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD AN a 
ED= -0.249 PA25(T) LAM 378.8 444.8 518.8 576.8 642.0 ON 4564 - 115 
PERED= VLAM BEW son 95.8 89.0 54.8 21.8 30.0 180.8 13.0 54.0 
ORTSFREQUENZ: 18. 20, 40 Lett 
SPATIAL FREQ: 5.87 146.8 
(X=BEUG. THEOR VERT? 
E Ee BETA ` -0.058  BLENDENDURCAM= 28.26  BLENDENZ=I: 5.8 
x5= o ep SCALE F-STOP DIAM. F-NUMB 
HREL 8.3 8.5 8.7 8.85 1.8 
100 e 
Dei 
50 
80. e 
— 
70, LS 
e 
50 m 
A0 " 
"Ze D 
SCH 
A Ki 
80. RE 
20. 
R 
19. 5 
E -3 -2 -2 -1 
bk -8 -7 -8 -7 
D 
Y -492.81 -820.82 -1148.83 -1394.03 -1648.04 
Y’ =8(MITTE) Y =B (AXIS) 24.57 49.97 57.41 69.76 82.14 
WINKEL (GRAD) =B ANGLE (DEGR. ) =ð 9.1 14.9 28.4 24.3 28.0 
HELL IGKE1T(%)= 96 LIGHT-INT.(X)= 96 79 66 52 42 32 
VERZ(8/80)-0 DIST(B.1%)=0 8.35 8.88 1.67 2.39 3.21 
DATUM/DATE 19- 3-86 OPT.WERKE G.RODENSTOCK.. MUENCHEN 
N 
` —— 
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TEEN. 
er oo = 
Rodagon-G 1:5,6 f = 210 mm AL==179,5 
AL.e=174 
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Bestell-Nr. 276.0210.001.000 Order No. 276.0210.001.000 
Zeichnungsnummer 0701.302/3288.3 Drawing No. 0701.302/3288.3 
Optik-Nr. 4553-A030 Lens No. 4553-A030 
Zubehór 2 Schutzkappen Accessories 2 lens caps 
1 Anschraubring 1 screw ring 
optimaler Optimum scale f' op. —20 
Abbildungsmabstab Be  —20 Effective focal length f' 206.9 mm 
effektive Brennweite f' 206,9 Rear focus gie 171.9 mm 
Schnittweite sgr 171,9 Separation of 
Hauptpunktabstand HH’ -4,9 nodal points HH’ —4.9 mm 
Bildwinkel 2 w 54° Angle of field 2 w 54° 
mn Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben All sizes not otherwise indicated are in mm 
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Rodagon-G 1:5,6 f = 210 mm 


0.2 
DIr eg = ee? 
0 A PR 
-0,1 pi PE -= 
-0.2 D CAPA Zr SE B'=-4 
E Lom les B'=-6 
> -0.3 H | a 
E = | B’=-10 
3 E — fi NE 
3 S -0.4 RECH 
0 5 10 15 20 25 30 
Bildwinkel 
[gra] 
ANGULAR FIELD 
HIE (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD 
MTF (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD 
ED= -8.192 PA25(T) LAM 378.8 444,9 518.8 576.8 642.8 
PERED= VYLAM BEN 50.0 35.8 89.08 54.98 21.8 38.8 190.08 13.8 54.8 


ORTSFREQUENZ: 18. 29, 48 14M 
SPATIAL FREQ: 


(X=BEUG . THEOR LEET? 
PE YO) BETA" » -8.850 BLENDENDURCHM® 15.14  BLENDENZ=1: 11.8 
xs" 8.08 SCALE F-STOP DIAM. F-NLIMB 

HREL 8.3 2.5 ER 


ei 


ELL ege O rn = = len nen 
`~ 
40 
30 
20. 
E 
10. 3 
ES 1 
o be 4 
Y -665.89 -1189.81 -1553.73 
Y’=B(MITTE) Y” =B(AXIS) 33.27 55. 48 77.73 
WINKEL (GRAD) eg ANGLE (DEGR. )=ð 8.7 14.3 19.6 
HELLIGKEIT(x)» 96 LIGHT-INT.(x)= 96 94 93 91 
VERZ (8,08)-8 DIST(8.1X)-8 8.25 8.76 1.49 


DATUM/DATE 19- 3-86 OPT.WERKE &.RODENSTOCK . MUENCHEN 
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AN 8 


ON 4553 - 38 


11.087 287.2 


-1886.68 
94.45 


-2219.62 
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OS 
Rodagon-G 1:5,6 f = 240 mm 
Al ses 230,6 
Sg 
O A.L.œ=225. 
N| œ 
E x 0 
SH A 26 
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d 3 
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D m 32 2 Seno] 
76,9 El 
Bestell-Nr. 276.0240.001.000 Order No. 276.0240.001.000 
Zeichnungsnummer 0701.303/3287.3 Drawing No. 0701.303/3287.3 
Optik-Nr. 4570-021 Lens No. 4570-021 
Zubehór 2 Schutzkappen Accessories 2 lens caps 
1 Anschraubring 1 screw ring 
optimaler Optimum scale D au. —20 
Abbildungsmaßstab D e  —20 Effective focal length f' 239.9 mm 
effektive Brennweite f' 239,9 Rear focus s’r 199.3 mm 
Schnittweite sr 199,3 Separation of 
Hauptpunktabstand HH’ -5,7 nodal points HH’ —5.7 mm 
Bildwinkel 2 w 52° Angle of field 2 w 52° 
SE Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben All sizes not otherwise indicated are in mm 
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Rodagon-G 1:5,6 f = 240 mm 


0.2 
0.1 | — D ESES Bé B’=-2 
0 
-0.1 y | 
p'=-4 
-0.2 A 
p'=-6 
ES Ge -0.3 ken — p"=-10 
5 E E A E p"=-20 
SS) ab ] 
0 5 10 15 20 25 30 
Bildwinkel 
[gral 
ANGULAR FIELD 
MTF {BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD 
MTF (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD 
ED= -9.455 PA25(T) LAM 378.0 444.8 510.0 576.8 642.8 
PERED= WLAM BEW 590.8 395.8 89.8 54.6 21.8 38.8 180.8 13.9 54.8 


ORTSFREQUENZ: 18. 28, 49 ir 
SPATIAL FREQ; 
(X=BEUG . THEOR . LERT) 


(X=DIFFR.LIN. VAL.) SETA" 


HREL 
19 


SCALE 
8.3 


BLENDENDURCHM= 17.56 
F-STOP DIAM. 


8.5 


-0.850 


BLENDENZ=1: 11.8 
F-NUMB 


0.7 


10 5 

DE 

z 1 2 2 
o 4 u nn 5 8- 
Y -738.58 -1230.97 -1723.35 
Y’ =ð (MITTE?) Y* =B(AXIS) 36.87 61.48 86.13 
WINKEL (GRAD) -9 ANGLE (DEGR. )=ð 8.3 13.7 18.9 
HELLIGKEITCx)» 96 LIGHT-INT,(x)» 96 96 93 92 
VERZ (8,903-8 OO DEA 8.23 D. ep 1.38 


DATUM/DATE 19- 3-86 


OPT.WERKE G. RODENSTOCK . MUENCHEN 


® 
Rodenstock Geschäftsbereich Präzisionsoptik 
Precision Optics Division 


AN 


a 


ON 4570 - 21 


11.8/ 


4.85 


1 
6 


-2092.65 
184.66 
22.5 
83 
2.91 


248.2 


1 
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-2461.94 
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Rodagon-G 1:5,6 f = 300 mm 


E 
e 


TOA TE A N, 


M86x1 


A TI IT STIT TI 


935 


Bestell-Nr. 276.0300.001.000 
Zeichnungsnummer 0701.304/3285.3 
Optik-Nr. 4571-031 
Zubehör 2 Schutzkappen 

1 Anschraubring 
optimaler 
Abbildungsmaßstab D a. — AU 
effektive Brennweite f' 291,7 


Schnittweite s'r 242,4 
Hauptpunktabstand HH’ -7,0 
Bildwinkel 2 w 56° 


Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben 


p109 (6*60”) 


MO IE AT EAT AE TF, 
==) 
ELLI IT ES TE 


$121 


A.L.» =253,3 
AL. »=248,3 


40,2 


Order No. 
Drawing No. 
Lens No. 
Accessories 


Optimum scale D au. 
Effective focal length f’ 
Rear focus s’r 
Separation of 

nodal points HH’ 
Angle of field 2 w 


$80 
M90x1 
993,5 


276.0300.001.000 
0701.304/3285.3 
4571-031 

2 lens caps 

1 screw ring 

—20 

291.7 mm 

242.4 mm 


—7.0 mm 
56° 


All sizes not otherwise indicated are in mm 
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Rodagon-G 1:5,6 f = 300 mm 


% 


[ 


Verzeichnung 
DISTORTION 


Bildwinkel 
ANGULAR FIELD 


EE 


MTF (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD 
MTF (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD AN 8 


ED= -0.629 PA2SCTI LAM 373.8 444.9 518.8 576.0 642.8 ON 4571 - 31 
PERED= VLAM BEW 50.8 95.8 99.8 54.0 21.0 30.0 108.0 13.0 54.0 
ORTSFREQUENZ: 18. 28, 48 Lon 
SPATI D il.87 A 
(X=BEUG. THEOR VERT? ie 
SASRIFFR EI A BETA” = -9.050 BLENDENDURCHM=: 21.35  BLENDENZ=1: 11.8 
xs» 0.88 SCALE F-STOP DIAM. F-NUMB 
HREL 8.3 2.5 ER 8.85 1.0 
104 EH 


90. + 


R 

3 

5 a | 

£ 3 zi 
Y -979.27 -1632,11 -2284.96 -2774.59 -3264.23 
Y’ =B (MITTE) Y’=B(AX15) 48.88 81.51 114.28 138.77 163.48 
WINKEL (GRAD) = ANGLE (DEGR. ) =ð 9.1 14.9 20.4 24.3 28.0 
HELLIGKE1T(%)* 96 LIGHT-INT.(X)= 96 94 93 90 87 81 
VERZ(8/88)-8 DIST(B. 1X)-B 2.28 9.82 1.61 2.34 3.16 
DATUM/DATE 19- 3-86 OPT.WERKE G.RODENSTOCK . MUENCHEN 
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Bestell-Nr. 276.0360.001.000 Order No. 276.0360.001.000 
Zeichnungsnummer 0701.241.21/3390.2 Drawing No. 0701.241.21/3390.2 
Optik-Nr. 7168-A 13 Lens No. 7168-A 13 
Zubehör 2 Schutzkappen Accessories 2 lens caps 
1 Anschraubring 1 screw ring 
optimaler Optimum scale ß’ opt, —20 
Abbildungsmaßstab Be "A Effective focal length f’ 347.3 mm 
effektive Brennweite f' 347,3 Rear focus sik 293.1 mm 
Schnittweite sie 293,1 Separation of 
Hauptpunktabstand HH’ 4,78 nodal points HH’ —4.78mm 
Bildwinkel 2 w 54° Angle of field 2 w 54° 


Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben All sizes not otherwise indicated are inmm 


® n oi ; 
Geschäftsbereich Präzisionsoptik 
Precision Optics Division 


Rodenstoc 


REPRO-HANDBUCH 
PROCESS LENS MANUAL 


Rodagon-G 1:6,8 f = 360 mm 


0.5 | 


Verzeichnung 
DISTORTION 


Bitdwinkel 
Lord) 
ANGULAR FIELD 


HIE (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD 


nt (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD AN e 
ED= -0.320 PA25(T) LAM 378.0 444.0 510.8 576.0 642.0 ON 7168 - 13 
PERED= VLAM BEW 50.8 95.9 89.8 54.9 21.8 38.0 189.0 13.8 54.0 
ORTSFREQUENZ: 18. 20, 48 1m 
SPATIAL FREDI 16.8/ 347.6 


(X=BEUG . THEOR . LERT) 
{X-DIFFR.LIN.VAL.) 


BETA” = -0.950 BLENDENDURCHM= 17.24 BLENDENZ=1: 16.9 
x5= 8.89 SCALE F-STOP DIAM. F-NUMB 
HREL 8.3 AS 8.7 8.85 1.8 


107 


90. 


ln 
PR | 
ig 

70 
60. 
LN EE A TN 
40. 
30. 
20 

R 
10 

z 

E? 
ol H E KEE 
Y -1116.95 -1861.59 -2606.22 -3164.70 -3723.18 
Y’ =Ø (MITTE) Y? =BLAXIS) 55.81 93.04 138.29 158.23 186.14 
WINKEL (GRAD) =8 ANGLE (DEGR. )=ð 8.7 14.3 19.6 23.4 27.0 
HELLIGKE1T(%)= 96 LIGHT-INT.(X)= 96 96 93 ai 87 ES 
VERZ (8,/08)-8 DIST(B. 1%)=8 8.19 D. A7 2.76 2.88 9.88 
DATUM/DATE 19- 3-86 OPT.WERKE G.RODENSTOCK . MJENCHEN 


® 
Bodensior Geschäftsbereich Präzisionsoptik 7-18 
Precision Optics Division 


REPRO-HANDBUCH 
- PROCESS LENS MANUAL 


Rodagon-G 1:8,4 f = 480 mm 


N 
n 
S 2 
~ 
© QA 
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o 
0 
5 
= 
O 
19) 
2 
A) 
O 
o. 
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o 
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Ee 
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OTT OTT TTT ITU HER E 
TTT A 0 0 E O LOA 


Ø 145 


D79 
0 131 (6x60°) 


Al ns 412 
A.L.®= 405,5 


895 


HIRT UI TE E 


587 
146,8 
Bestell-Nr. 276.0480.001.000 Order No. 
Zeichnungsnummer 0701.305/3289.3 Drawing No. 
Optik-Nr. 7507-9001 Lens No. 
Zubehör 2 Schutzkappen Accessories 
1 Anschraubring 
optimaler Optimum scale D op. 
Abbildungsmaßstab Ba  —20 Effective focal length f’ 
effektive Brennweite f' 467,3 Rear focus s'r 
Schnittweite s'p 395,6 Separation of 
Hauptpunktabstand HH’ -7,7 nodal points HH” 
Bildwinkel 2 w 522 Angle of field 2 w 


Rodenstoc 


Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben 


M N0x1 
$ 114 


276.0480.001.000 
0701.305/3289.3 
7507-9001 

2 lens caps 

1 screw ring 

—20 

467.3 mm 

395.6 mm 


—7.7 mm 
52° 


All sizes not otherwise indicated are in mm 
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7-19 


REPRO-HANDBUCH 
PROCESS LENS MANUAL 


Rodagon-G 1:8,4 f = 480 mm 


Verzeichnung 
DISTORTION 


Bildwinkel 


[gra] 
ANGULAR FIEL 


HIE (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD 
MTF (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD AN ð 


ED= -0.259 PA2S(T) LAM 378.6 1 
PERED= VLAM EEU ` zap 95.0 89.9 dr 2 
ORTSFREQUENZ: 18. 20, 49 Lon 
SPATIAL FREDI ae 
(X=BEUG. THEOR.LERT) 

(Xe LIM. VAL, l 
KPDIFER. LIM. VA) BETA" = PER BLENDENDURCHM= 23.29  BLENDENZ=1: 16.0 
xs- 8.08 SCALE F-STOP DIAM. F-NLIMB 
HREL 0,3 2,5 H. d 8.35 1.4 


18 en A 


576.0 642.B ON 7507 -2201 


99, 
89, 
7 
ep 
CEET, DEE NN 
40, 


d 


Y: -1437.19 -2395.32 -3353.45 -4072.04 -4790.64 


Y’ «B(MITTE) Y” =BCAXIS) 71.83 119.72 167.63 203.54 239.43 
WINKEL (GRAD) =8 ANGLE (DEGR. )=ð 8.3 13.7 18.9 22.5 25.5 
HELLIGKEIT(X)» 96 LIGHT-INT.(X)= 96 96 93 32 83 EG 
VERZ (8/88)-B DIST(0.1x)=8 8.86 8.17 8.25 8.23 8.87 
DATUM/ DATE 19- 3-86 OPT.UERFF G, RODENSTOCK. MUENT HEN 
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